dnia 17 czerwca 1985 roku, 


w stupięćdziesiątą rocznicę śmierci 


IZABELI Z FLEMMINGÓW KSIĘŻNEJ 


ШИШИ 


ZAŁOŻYCIELKI PIERWSZEGO W POLSCE MUZEUM 


odprawiona zostanie 


MSZA ŚWIĘTA 


w Katedrze Wawelskiej, w kaplicy Czartoryskich o godzinie 7.30. 
PRACOWNICY ZBIORÓW CZARTORYSKICH 


Aoi CZCI gowa» ТІ sinb 


ibisimè ээіпхэол pikizoisbogiqude w 


LAMSAIEA WODAIMMAH X ЯДА 


LALISYAOTAA 


тео snelyranybo 


ATAIWE АХӘ 


08.7 olnisbog o йэїйгүлоїтвх2 voffqsal w „foidelowsW osrbolsA w 
HOIHSYHOTAANO WOROIBX YOMWQDAAA 


